JOZEFA BRZECHFFA 


matka maszynisty kolei pólnocnéj, 


przezywszy lat 66, zasnela w Panu dnia 19 Stycznia 1887 r. 


W smutku pogrążony syn i synowa zapraszają Przyjaciół i Szanowną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok d. 21 Stycznia t. j. w Piątek o godzinie 3 po południu 


z domu kolejowego przy ulicy Lubicz wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


